 DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A 1 1 Denumire Beneficiar: Denumirea unitatii contractante: S C CISEROM S A Cod fiscal: RO 1772076 Adresa: Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania Tel: 0258/732 785 / Fax 0258/731 146 E-mail: ciserom@ciserom ro Sursele de finantare: finantarea investitiei se face prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013" , Axa Prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" , Domeniul major de interventie D1 1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a întreprinderilor, în special a IMM", Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" pentru întreprinderi precum si din surse proprii A 2 1 Obiectul ofertei: FURNIZARE Ventilator, pentru proiectului: " CRESTEREA COMPETITIVITATII S C CISEROM S A " Denumire UM Cantitate Valoarea unitara - lei / buc Total fara TVA - lei Ventilator buc 1 31 150 31 150 TOTAL 31 150 A 3 1 Caracteristici tehnice: Nr crt Denumirea bunurilor Caracteristici tehnice 0 1 2 1 Ventilator -motor 15kw -2 poli -grup de aspiratie centralizata -filtru de scame cu 2 intrari (cutie filtranta cu colector de scame pozitionata inainte de ventilator) -presiune totala 850-890kgf/mp -volum 3000-4000mc/h - sectiune tubulatura absortie 315 mm - sectiune tubulatura refulare 450x450 mm Nota: a) Termenul de livrare (montat si pus in functiune): nu mai tarziu de 05 12 2015; b) Perioada de garantie : minim 12 luni de la data punerii in functiune A 4 1 Conditia de livrare: CIP Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania; A 5 1 Programul comisiei de evaluare: - depunerea ofertelor: 05 11 2015, ora 12:00, la sediul beneficiarului din Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania; - deschiderea ofertelor: 05 11 2015, ora 14:00 , la sediul beneficiarului din la sediul beneficiarului din Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania; - elaborarea notei justificative de atribuire: 05 11 2015, la sediul beneficiarului din Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania; - semnarea contractului: 05 11 2015 - 07 11 2015, la sediul beneficiarului din Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania A 6 1 Prezentarea ofertei: - oferta se prezinta astfel: un exemplar original, datat, semnat, stampilat si personalizat; > oferta trebuie sa fie depusa folosind sistemul de plic inchis care va contine cele trei plicuri, marcate corespunzator cu: o "PLIC A" - Oferta Financiara; o "PLIC B" - Oferta Tehnica; o "PLIC C" - Documente de calificare A 7 1 Înaintarea ofertei: prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire catre: S C CISEROM S A , la sediul beneficiarului din Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania; depuse personal la aceeasi adresa, pe baza unei Scrisori de înaintare; Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfacute, la depunerea ofertei; Plicul exterior va fi marcat cu: * adresa Beneficiarului: Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba, Romania; * denumirea contractului pentru care se depune oferta: CRESTEREA COMPETITIVITATII S C CISEROM S A - VENTILATOR ; * cu inscriptia : a nu se deschide înainte de 05 11 2015, ora 14:00 A 8 1 Valabilitatea, redactarea si moneda folosita la intocmirea ofertei: - perioada de valabilitate: nu mai putin de 60 de zile; - redactarea ofertelor se va face în limba româna, sau traducere în limba româna; - moneda folosita: la evaluarea ofertelor prezentate in Euro se va utiliza cursul de schimb de la data intocmirii cererii de finantare si anume: 1 euro = 4,45 lei ; A 9 1 Ajustarea pretului: - pretul nu poate fi ajustat A 10 1 Documentele care însotesc oferta: - scrisoare de inaintare; - certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, din care sa rezulte domeniul de activitate principal si cele secundare in acord cu obiectul achizitiei, precum si mentiuni referitoare la asociati, administratori si existenta faptelor afalate sub incidenta art 21 lit e-h din Legea nr 26/1990 ; - certificatul de înregistrare, copie conforma cu originalul; - declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca operatorul economic participant nu se afla în situatiile descrise la art 14 si 15 din O U G nr 66/2011 (conform model anexat) - ofertantii cu sediul social in strainatate vor prezenta documentele de mai sus (sau echivalente acestora, in functie de jurisdictia specifica fiecarei tari) in original sau copie conforma cu originalul; - propunere financiara; - propunere tehnica; - grafic de livrare A 11 1 Atribuirea: - atribuirea se va face respectand procedura simplificata - Ordin 1120/15 10 2013 A 12 1 Conditii contractuale: - Contractul se semneaza cu operatorul economic stabilit prin nota justificativa de atribuire; - Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare, obiectul, valoarea, si durata contractului; - Contractul prevede în mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere în functiune, receptie, standarde de calitate, service, garantii, conform prevederilor legale aplicabile; - Contractul incepe sa produca efecte din momentul semnarii acestuia de catre ambele parti A 13 1 Livrarea: - factura fiscala care va evidentia separat cantitatea si pretul unitar; - certificat de calitate/ conformitate (utilajele ofertate sunt certificate conform standardelor specifice de calitate internationala, nu mai vechi de 3 ani); - certificate de garantie; - proces verbal de predare - primire; - proces verbal de receptie; - proces verbal de punere în functiune; - CMR Data: 21 10 2015 S C CISEROM S A , Sebes APROBAT, Director General Ispir Constantin Ofertantul (denumirea/numele) Adresa: Telefon : Fax : DECLARATIE Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 14 - 15 Din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 66/2011 Subsemnatul , in calitate de reprezentant legal al , declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ofertantul nu este in conflict de interese, conform prevederilor art 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizare Ventilator, organizata de S C CISEROM S A Extras OUG 66/2011: art 14 "(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie (2) Incalcarea prevederilor alin (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora" art 15 "(1) La depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de achizitii, ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art 14 (2) Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective" Data completarii Operator economic, (semnatura autorizata), SC CISEROM SA Municipiul Sebes, str Dorin Pavel, nr 78, judetul Alba Tel 0258/731 146, e-mail: ciserom@ciserom ro Cod SMIS - 56887 